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Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 23 Ocak 2010 


OSMAN HOCA'YI KAYBETTİK, 


Uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan merhum,Samsun devlet 
Hastanesi'nde 22 ocak 2010 Cuma günü saat 19.00 sularında hayatını kaybetti. 

23 Ocak 2010 cumartesi günü merkez çarşı camiinde öğle namazıma müteakip kılınan 
cenaze namazın dan sonra doğum yeri olan Erbaa Ballıbağ (Holay) köyü kabristanlığında 
toprağa verildi. 


Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet ,kederli ailesine başsağlığı dileriz. 
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Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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